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andreas vesalius De Humani Corporis Fabrica 


de hvmani corporis fabrica LIBER r. J 37 

T JIIGES I MIP RI M'l C^/PITIS FlGHR^A' 

rum &C carundem characterum Index, 


jy ftf J) EC I M prapofita mode figura ad dextram fpedlant tibiani,ac printa 
in ti lia location os anterior i facie exprimii , craft us nimirum interim cp , quod tibia: 
Vtrt " cabimus : &“g racilius,quod extertus pofitum fibula nobis potius quant fura nuncupabitur * 
Belinda figura tibia: os fimul cum fibula pofleriori facie appofitifiime delineator . Tertia fo 
Vs tibia ofiis anterior em fiedem commonflrat. Quarta tibia ofiis poflerior facies oculisfubif 
"'tur Q/ intafib u lam ante rio ri facie exprimit . Sextafibulant pofleriori fiede delineatam 

Thibet Septima tibia ofiis fuperiorem oflendit fcdem,cuifimur articulatur . O cl aua duas 
^continet cartila fines, qua: finus adaugent, quibius fimoris capita excipiuntur. Fiona imam ti > 
hi v ofiis &fibulce_ fiedem antcriori parte proponit,ut catiitas in confpcclum uenirct,tah cum ti 
bit articulationi panda. Decima folam tibia: ofiis infimam fiedem pofleriori ex parte deli ' 
nc it on offert , qua talus excipitur . V ndecima internum latus infierioris fibula: appendicis 
comnton(lrat ? c[uod tcilo uYticuldtur * C h ci ri cl cv u m ciutem index evit huiujinodi * 
p pp is duobus cbaradleribus in primafigurafiuperio r tibia: ofiis appendix notatur. In tertia ue' 
yfecutida, indicator linea coalition commonflnans appendicis cum reliqua ofiis portioned 
C appendix fuperior fibula in primafigura indie atur, in quinta autem coalitus appendicis cunt 
reliquo offie infignitur . 

J) In p rinta ap pendix tibia: inferior, in tertia appendicis coalitus indicator . 

F In prim a appendix fibula: inferior, in quinta coalitus appendicis ad os notatur. & quamuis eiufi 
modi appendices coalitus non in omnibus figur is notauerim , nulli tamcn non obuias efie aptpen 
dices arbitror . 

'pGi 4,7 Sinus tibia ofiis, quibus infiriora fimoris capita articulantur . 

fip y fi 7 Tibia: ofiis tuber, finus, quibus fimoris capita excipiuntur, dirimens.ac H quidem ipfius 
7 7 anterior fiede s indie atur. I tier 6 media y impcnfhis prominens. K autem poflerior :At<p bicha 
rafleres in eitts tuberis fiedibus, qua: finuantur,obuij fiunt. borum K I in fecundo figura , 

tertia & quarta idem quod in fieptima, indi cant. 

L 8 Cartilaqo dextrum tibia ofiis finum adaugens, quo externum fimoris caput excipitur . 

A4a Cartilaoo (inidrumSeu dextra tibia ofiis internum finum augens,cui internum fimoris caput 


articulatur . 

s Hac fede cartilagines, tibia ofiis finus augentes, uidentur crafifiima. 

0 8 Hoc fede nuper diet a cartilagines fiunt tenuifiima,ac ante finuum centrum deficiunt. 
p, P S His fiedibus ilia cartilagines in apices terminantur . 

Qy Fibula finus leuiter ac infiuperficie calatus ? cui tibia ofiis tuber culutniam R indie andum, 
coarticulatur . 

E 4 T uber culumfieu caput tibia ofiis, quodfibula coarflatur . 

S 4,10 Sinus tibia ofiis, quo infiriorem fibula fiedem excipit. 

Tt,6, u Internum fibula latus, quodtibia ofiicommittitur .Catenim H in fiecundafigurafiiiperia 
Jy\X, rent connexion fibula ad tibiarn indicat: X uero infiriorem. Y auteminteruallumnotat,quo 
Y. bac offia inuicem debificunt . 

Zt^ Hac fiede fibula no redid, duciturfied introrfium ndnihilobliquatur, exteriorifi latere fimafit. 
a,b 1,3, 7 ^Anterior tibia ofiis fiedes, in quammuficiilitibiam extendentes infer untiir. 

c$,6 Superioris fibula appendicis procefius , cuitendo quarti tibia m mouentis muficuliinfieritur . 
d,e,f P g,b p Sedes, cui fuperior tali parsjaterafi articulantur. ac d quidem C7 e,<gyfi fuperiorem hit 
ius fedisregionem in nona cy decima figuris commonflrant. Deinderurfiusdnotat eitis region 
nis tuber, e tier 6 <y f partem buiits regionis utrinfi ad tuberis d notati latus altiiis quant ipfunt 
tuber infinuatam. Porro gfedis buius internum latus indicat, qiiod ab externo latere confilitui 
tur procefius infir ior is appendicis tibia ofiis , quem $ in primafiigura indicat . Qateriimhin 
nona undecima externum buius fiedis , quatalo apt atur, latus oflendit,ab interno conlhtu 

turn latere appendicis infiriorisfibula inprima figura E notata . 

$ in printa figura procefius indie atur infierioris appendicis tibia offiis,qui exterior eft rnalleo ' 

M 5 Ius* 


